MICHAL DUNAJEGKI 


inzynier górniczy, naczelny dyrektor Sierszańskich Zakładów Górniczych 
po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł w Panu dnia 2-go sierpnia 1933 r., przeżywszy lat 51. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Sierszy nastąpi w sobotę 5 b. m. o godzinie I0'Ę przed poł. 
do kościoła w Krystynowie, gdzie po nabożeństwie żałobnem zwłoki zostaną odprowadzone na miejsce 
wiecznego spoczynku do krypty kościelnej, o czem zawiadamia Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 


Rodzina. 
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